23. Zustandsanderung bei gleichbleibender Temperatur.
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Sind die Abszissen des Bruckvolumdiagramms nicht die spezifischen, sondern die ganzen Volumina (Y), so ist die Temperatur einer Isotherme nur bestimmbar, wenn das arbeitende Gewicht bekannt ist, gemati
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Aus einer beliebigen Hyperbel konnen hoher- oder tieferliegende durch proportionale VergroBerung oder Verkleinerung der Ordinaten (oder der Abszissen) erhalten werden.
Tangenten an die Hyperbel erhalt man bequem auf Grund des Satzes, dafi P" in Fig. 31 von P so weit entfernt ist, wie P von O. (PPf = OP'.}
Die absolute Gasarbeit L, die bei der Ausdehnung abge-geben, bei der Verdichtung aufgenommen wird, ist gleich der Flache ABB' Af (Fig. 31). GemaB den bekannten Eigenschaften der gleich-seitigen Hyperbel ist diese Flache
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Fig. 32.
Fiir die Rechnung sind die Logarithmen mit der Basis 10 be-quemer.    Mit diesen wird
(fiir 1 kg Gas),    .
(fiir beliebige Gasmenge).
Die Warmemengey die von A bis B zuzufiihren ist, folgt aus
Wegen T2 — Ta = 0 f allt das erste Glied weg, es istthermen fur verscliiedene Temperaturen. Einer bcstimmten Hyperbel im p, v-Diagramm entspricht eine bestimmte Temperatur, die aus der Zustandsgleichung pv = RT f olgt,
